WikipediA 


Mpre 


Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna 
verifieras. (2016-02) 


Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor ( gärna som fotnoter) . Uppgifter utan 
källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på 
diskussionssidan. 


Mpre är ett språk som talas (eller talades) i byn Butie i Ghana, vid floden Volta. Språket är endast känt 
genom en 70 ord lång ordlista i en artikel från 1931. Mpre har inga tydliga likheter med sina grannspråk; det 
kan vara ett Niger-Kongospråk, men det är inte uteslutet att det kan vara isolerat. 
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